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ergiebt, worin a die mittlere Ausdehnung von &Q bis ^ bedeutet und a, 5 und c Constanten sind, was uin so benierkenswerther 1st, als es sich urn ein so weites Intervall wie 0° C. bis 300° C. handelt. Demi die Differenzen gegen die beobachteten Werthe sind (nach Zeichen und Grosse) regellos genug vertheilt und erreichen hochstens einige Tausend-theile der ganzen betreffenden Zalil.
Der wahre Ausdehnungscoefficient ware dann
In anderen Fallen  gilt eine Form el dieser Art,  wenn  man nicht die Constanten   ins  Ungemessene   vermehren  will,   nicht.     Man  hat darum auch andere Darsteliungen in Vorschlag gebracht.    Avenarius z. B. setzt 5)                            v — vf + llog(&' — #),
woselbst v1 das kritische Volumen, &' die kritische Temperatur und 1) eine Constante sein soil.    Mendeleef's Formel ist
Beide geniigen in vielen Fallen.
Eine merkwiirdige Forinel hat de Keen1) vorgeschlagen, namlich           r
7)                                            g--; = avm,
woselbst a, und w> Constanten sind. In der Regel soil man m = 2,333 nehmen konnen. deHeen2) giebt auch eineArt theoretischer Ableitung fur seine Formel, die darauf beruht, dass erstens die Grosse _K, die als innerer Druck aufgefasst werden kann (Bd. I, S. 373), proportional ist dem Quadrat der Dichte, und zweitens in erster Naherung gleichen Zunahmen der Temperatur gleiche Ausdehnungsarbeit entspricht. Es musse also sein
dvl               dv.2  __
und da If = ^-y ist, folge auch, wenn man (K) als constant ansieht,
die Grleichung
9)                                    .    — - at,'
»;                                          8d. — ««.
also  mit m = 2.    In der That   soil  auch  die  Erfahrung fur m zu Werthen in der Nahe von 2 fiihren, wenigstens in einiger Entfernung
l) De Heen la chaleur, p. 163. *) 1. c., p. 165.Bd. 2, S. 76.ungscoefficient hangt augenscheinlich auch von der Dichte der Fliissigkeit ab, beim Aether wie beini Wasser und ebenso bei anderen Fliissigkeiten nimmt er mit wachsender Dichte zu. Diese Zunahme ist ihrerseits eine Function der Temperatur, was vornehmlich. beim Wasser hervortritt, woselbst die Zunahme mit wachsender Temperatur geringer wird. Ich babe fur Wasser die Constanten ^1, J5 der Clansius1 sehen Formel fur mehrere Dichten durch Ausgleichung be-rechnet und getie nebenstehend die Werthe (siehe nachste Seite).
